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Tpcrub/f  ninic?siini?  mahm  olmufdur  ki,  ikixsili  vn  uQX?tH  hibrid  tnyuqlur  inkubasiya  keyfiyyalhrinj  gdr^)  y^rli 
toyuqlardan  ustiin  ol;7mflar.  Bu  is3  yei'li  toyuqlann  mahsiddarliq  gdsl^rk’ihrinin  artinimasinda,  tskmills^dirilm^^aindT) 
gcncfondutj  qoi-immasmda  yiiksak  nwhsuldar  krosslardan  istifacb  ohinmasimn  maqssd^  uygtm  olmasmi  suhut  edir. 
Ai^  ar  sdz'sr:  popidyasiya,  kross.yerli  toyuqlar,  diri  (;3ki,  mtilhq  artim,  nisbi  artiin,  mahstildarltq 


Qu§  gene fondu nun  takmilla^dirilmasi,  inki§af 
etdirilmasi  va  qorunmasi  istiqamatinda  Azar- 
baycan  Elmi  Todqiqat  Heyvandarliq  institu- 
tunun  Yardimci  T^criibs  Tssarrufatinda  va  ona  ya- 
xin  arazibrds  fsaliyyst  gdstarsn  qu§9uluq  sahibkar 
tasarriifatlannda  geni§  elmi-tsdqiqat  i§bri  hayata 
ke^iriimakdadir.  Aparilan  elmi  tadqiqat  i?larinin 
asasini,  respublikaya  gatirilaii  rnuasir,  yiiksak  mah- 
suldar  qu?  cins  va  krosslarmdan  istifada  etmakla, 
yerli  populyasiyalardan  olan,  yerii  qu?  genofondunu 
ta^kil  edan  toyuqlann  tasairufat  ahamiyyatli 
xiisusiyyatlarini  qoruyub  saxlamaqla,  mahsuldarliq 
keyfij'vatlarini  takinilla^dirmak  va  yax^ila^dinnaq 
tajkil  edir.  Aniq  bir  ne9a  onilliklardir  ki,  bu  i§ 
miivaffaqiyyatla  davam  etdirilmakdadir. 

Bu  istiqamatda  elmi  tadqiqat  i§lari,  hal-hazirda 
sahibkar  qu^^uluq  tasarriifatlarinda  apanlir. 

Tadqiqat  i^inin  novbati  marhalasi  AzETHI-nin 
YTr-nin  nazdinda  faaliyyat  gdstaran  inqubatorda 
apanlmi^dir.  Tadqiqat  obyekti  olaraq  Azarbaycanin 
giiiniisu  toyuqlannm,  Loman  krossundan  olan  to- 
yuqlarin  va  onlann  ^arpazla^dinlmasmdan  alinan 
hibrid  toyuqlann  yumurtasi  inkubasiya  olunmu§dur. 
inkubasiyanin  naticalari  miiqaisali  §akilda 
oyranilmi§dir. 

Qeyd  etmak  lazimdir  ki,  Loman  krossu  respubli- 
kamizda  an  geni?  yayilmi§  qujlar  olrnaqla,  tezye- 
ti§kan  toyuqlardir.  Ya?!]  toyuqlann  diri  fakisi,  orta 
hesabla  1,7-!, 9  kq  ta§kil  etmakla,  145-148  gunliik 
ya^lannda  suriida  toyuqlann  yumurtlama  intensivliyi 
50  %-a  9ata  bilir.  Pik  yumurtlama  intensivliyi  240- 
260  giinlukda  93-94  %  ta§kil  etmakla,  yumurtasimn 
orta  yakisi  62-63  qram  olur.  Oksar  ba§qa  dovlatlarda 
bu  krossdan  yeni  xatt  va  krossiann  yaradilmasinda, 
ham9inin  movcud  toyuq  populyasiyalannin 
damazhq  va  mahsuldarliq  gostaricilarinin  takmilla§- 
dirihnasinda  geni§  istifada  olunur. 

Gostarrnak  lazimdir  ki,  krossun  A  va  B  tamiz 
xattlarinin  qu^dari  tiind  -qalivayi  liik  ortiiyii  va  qizili 
rangli  “s’  geninin  movcudlugu  ih,  C  va  D  xaltlarin- 
dan  olan  ag  tUk  ortiiyu  ila  se9ilan  qu^lar  isa  “gii- 


mu^iiluk”  “S”  geninin  olmasi  ila  xarakteriza  edilir- 
lar.  Bu  da  son,  dordxattli  hibridlarda  autosekslik 
alamatinin  meydana  9!xmasina  imkan  yaradir.  Yani, 
dordxattli  hibrid  cucalar,  inkubatordan  9ixan  zamaii, 
xoruzlan  ag,  faralari  isa  qahvayi  rangda  o!ur  ki,  bu 
da  ciicalarin  sutkaliq  ya^inda  xoruz  va  faralarinin 
se9ilib  aynlmasini  asania$dinr.  Inkubatorda  xoniz 
va  faralarin  se9ilma  daqiqliyi,  taxminan  99  %  ta§kil 
edir. 

Azarbaycanin  yerli  gumu§u  toyuqlan  atlik- 
yumurtaliq  istiqamatli  toyuqlar  olsa  da,  mohkam- 
quru  konstitusiya  tipina  rnalik  olub,  asasan  yu- 
murtaliq  istiqamatli  cinslari  xarakteriza  edir.  Bu 
toyuq  populyasiyasi  asasan  respublikanin  qarb  va 
jarq  zonalannda  geni.s  yayilmi^dir.  Onlann  toyuq- 
lannm  diri  9akisi,  150  giinlukda  1,2  kq,  xoruzlarmki 
isa  1,5  kq  ta§kil  edir.  Ciicalarin  salamat  saxlaniria 
faizi  1-150  gunluya  qadar  83-84  %  olrnaqla, 
toyuqlan  365  giin  yumurtlama  tsikli  arzinda,  orta 
hesabla  9akisi  50-58  qr  olan  120-150  adad  yumurta 
verirlar.  Toyuqlarda  yumurtanm  inayalanmasi  91- 
92%,  ciica  91x1ml  isa  74-75  %  ta§kil  edir.[2] 

Bir  Sira  tadqiqat9ilarin  fikrina  gora  qi!§larda  diri 
9aki,  tiiklanma  daracasi,  tiiklarin  rangi,  yumunanin 
9akisi  va  s.  alamatlar  asasan  ata  tarafdan,  yumurta 
mahsuldarhgi,  yumurtlama  intensivliyi,  ciica  91x1111! 
faizi,  salamat  saxlanma  faizi  va  s.  alamatlar  isa  aita 
tarafindan  nasla  dtiirulur.[2]  Bu  baximdan  apar- 
digimiz  tadqiqat  i§inda  asas  tadqiqat  obtekti  mahr 
gdstarilan  alamatlar  olmu§dur  va  galacakda  dvi  bu 
istiqamatda  elmi-tadqiqat  ijlarinin  daha  inleiish 
apanlmasi  proqnozla^dinlir. 

Aparilan  tacriibanin  maqsadi,  2012-ci  ilda  yiiksak 
mahsuldar,  miixtalif  xalt  va  krossiann  .\oru/  ''' 
toyuqlarinin  yerli  populyasiyalardan  olan  qu^laii' 
9arpazla§dirilmasi  naticasinda  yerli  toyuqkutu 
damazhq  va  mahsuldarliq  keyfiyyatbrini  takinilla^- 
dirinak  yolu  ila  toynq  genefonduiui  miihat'''' 
etmakdir. 

Tadqiqat  i^inin  birinci  inarhalasinda,  aprci-nuh 
aylarmda,  tacriibo  tasarriitatinda  va  inqubat^''^'^' 
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sanasiya  i?l9ri  apan!mi§  va  tasarriifat,  tacrubabrin 
aparilmasi  U9un  hazirlanniisdir. 

01  lyun  2012-ci  il  tarixincia  yerli  toyuqlann  va 
Lomaii  krossuiuin  toyiiqlannin  yuniurtalan  mortb- 
loji  qurulu?uiia,  ^irklannia  daracasina  va  9akisin3 
gOra  seciiarak,  Az  ETHt-niM  YTI'-nin  iiikiibatorunda 
inkiibasiya  §kafina  yerbfdirilmi^dir.  Yutnurtamn 
se9ilmasi  zamani,  ham9iuin,  yuniuila  qabigimn  9at 
oliiiamasina  xiisusi  diqqat  yetirilnii§dir.  Cibiki,  ana 
siirii  uniiqlan  tasarriifatda  heton  db^ama  uzarinda 
saxlandigina  gora  (baxmayaraq  ki,  db?anak  materiali 
kind  agac  yonqanndan  istifada  olunmu§dur)  siniq 
vuniurtalann  sayi  normadan  90X  olnm?dur. 

Tacriibanin  aparilmasi  inaqsadila  119  lacriiba 
qrupii  yaradilnn?  va  bar  qrup  iizra  200  adad  yumuila 
se9ilarak  inkubatora  qoyulmu§dur.  I  qriipda  yerli 
Azarbaycan  guniu?u  toyiiqlannin,  II  qrupda  Loman 
krossunun  ikixattli  (CJH)  hibrid  toyuqlarinin 
yurnurlalari  va  III  qnipda  Azarbaycanin  giimii^u  cin- 
sinin  xoruzlan  ib  Loman  krossunun  ikixattli  hibrid 
toyuqlarinin  9arpazla§dinlmasi  naticasinda  alinmi§ 
U9xattii  hibrid  qu§laiin  yuniurtalan  inkubasiya 
oluniTiu?dur.  Inkubasiyanin  naticabrina  asasan  ma- 
yalanma  faizi,  qojmlmu?  va  mayalannn§  yumur- 
talann  miqdanna  nisbalan  ciica  91x1ml  faizi  kimi 
gostaricibr  tadqiq  olunmu§dur[3]. 

Tacriibanin  gedi§atmda  alda  olunmu?  malumatlar 
biometrik  iisulla  i§bnmi§  va  iimumi  natica 
9ixarilmi§dir.  Olda  o!unmu§  naficabr  a§agidaki 
cadvalda  aks  olunnm§dur 
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Yiiminlamn  niayalanmasi 
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176 

158 

5. 

Qoyiilmu^  y urmirblara  gdra _ 

Mavalaiimi§  yumuiiaiara 

% 

70,8 

88,1 

79,0 

T 

3%. 

85,8 

92,2 

87,8 

eido  olunmu?  naticabr  tahlil  oliinarkan  malum 
olmu§dur  ki,  tamizqanli  Azarbaycan  giimu^u  toyuq- 
larmin  yumurtalannin  inkubasiya  keyfiyyatbri  (I 
qrup),  iki  va  u9xattli  hibrid  toyuqlarinin  yumurta- 
larinin  inkubasiya  keyfiyyotindon  (II  va  HI  qrup), 
kifayat  qadai  geri  qalir.  Beb  ki,  mayalanmi?  yu- 
murtalann  sayi  II  va  111  qrupda,  I  qrupa  nisbatan 
muvafiq  olaraq,  26  va  1 5  adad  <^ox  olmu§,  mayalan- 
ma  faizi  gostaricisina  gora  farq  muvafiq  olaraq  12,8 
va  7,5  %,  ciica  91x1ml  gostaricisina  g6ra  isa  farq, 
muvafiq  olaraq,  34  va  16  ba§,  yani  24,0  va  11, 3  % 
ta§kil  etmi§dir.  Genetik  qanunauygunluqara  gora, 
bu,  hamin  alamatbrin  ana  valideyn  formasi 
tarafindan  nasb  bturiilmasi  ib  alaqalandirilir[4]. 

Apanlan  tacriibada  da,  mahz  yiiksak  mahsuldar 
qu§larin  ana  valideyn  fomiasindan  istitada  oiunmu§- 
dur.  Goriinduyii  kimi,  yuksak  mahsuldar  krosslarla 
9arpazIa§diiTna  naticasinda  Azarbaycanin  yerli  gii- 
mu§ii  toyuqlarinin  yumurtalannin  inkubasiya  keyfiy- 
yatbrinin  xeyli  yax^ila^dinlmasi  miimkiin  olmu§dur. 
Bu  istiqamatda  daha  geni$  miqyasda  tacriibabrin 
aparilmasi  nazarda  tutulmu§dur. 
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noBbiuienne  npoayKTHBHbix  noicasareAefi  Kyp  iwecTHbix  iiony/inutiH 

<I).M.MHp3oeB,  C.H.AjJiieBa 


B  nesynbraxe  iipoBeaeuHbix  oirbirou  6bmo  ycraHOBiieno  hto,  no  HHKy6aunoHHbiM  noKasaxe.nHM  Kvp  AByx 
jiHHefiHbix  M  xpexjiHHeHiiWX  noMCceh  npeBOCxoAiuiM  cbohx  CBepcxHHKOB  mccxhbix  nonyjiKunh,  Koxopbin 
cBH/i.eTejib^rByex  o  ue.iiecoo6pa3HocxH  HciiojibsoBaHHH  BUCOKonpoAyKXHBHbix  xpoccoB  npii  noBnimeHmi 
npojvKXHBHWX  noKasareACH  nxn»  h  ycoBepiueHcxBOBaHHM  renoi^OHAa  Kyp  mccxhux  nonyAamiH. 

KjiWHeebie  CJioea:  nonyjiBUHfl,  x-pocc,  MecxHbie  icypu,  iKHBOft  bcc,  a6coAioxHbiH  npiiBec,  oxHocurejibUbift  iipnaec, 

npOAyKIHBHOCXb 

Raising  of  the  productivity  parameters  of  the  populations  of  local  hen 
F.M.Mirzayev,  S.N.  Aliyeva 


As  a  result  of  these  e.xperiments  it  was  found  tliak  in  tlie  incubation  pai-aniefers  chickens  and  three-way  two-line  liybnds  suqxissed 
svoix  peers  of  I-xa.!  populations,  which  demonstrates  tlie  teasibilitx'  of  using  high-crosses  wliile  impi  oving  the  gene  |xx)l  of  hens  local 

populaiions  .  .  ,  ,  .  ,  •  ,  •  j  • 

Key  words:  Regime  of  population,  cross,  local  hens,  live  weight,  total  weight  gam,  relative  gam.  productivay. 
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